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DR. CHARLES L. BERTRAND APPOINTED INTERIM 
RECTOR AND VICE-CHANCELLOR OF CONCORDIA UNIVERSITY 


MONTREAL / May 27, 1994 — Concordia University Board of Governors Chairman 
Reginald K. Groome, O.C., has announced the appointment of Dr. Charles L. Bertrand 
as Interim Rector and Vice-Chancellor of the University effective immediately. 


Dr. Bertrand has been Vice-Rector Services since 1992 and before that served as Dean of 
the Faculty of Arts and Science from 1985 to 1992. 


Dr. Bertrand joined Concordia (then Sir George Williams University) in 1967. He was 
appointed History Department Chair in June, 1981, and named to a second term in 
June, 1984. He also served as Director of the Interuniversity Centre for European 
Studies between 1977 and 1979. 


The American-born historian has published numerous works on Europeun social 
history, and has received research grants from such bodies as the Canada Council, the 
Italian government and the Québec government's FCAR (Fonds pour la formation de 
chercheurs et I’Aide a la recherche) research programme. 


Dr. Bertrand, 55, was educated at Western Washington College, the University of 
Oregon and the University of Wisconsin. 
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NOMINATION DE CHARLES L. BERTRAND AU POSTE DE RECTEUR ET 
VICE-CHANCELIER INTERIMAIRE DE L’UNIVERSITE CONCORDIA. 


MONTREAL / Le 27 mai 1994 - Le président du Conseil d’administration de 
l'Université Concordia, Reginald K. Groome, O.C., vient d’annoncer la 
nomination de M. Charles L. Bertrand au poste de recteur et vice-chancelier 
intérimaire de l'Université, qui prend effet immédiatement. 


Vice-recteur aux Services depuis 1992, M. Bertrand a été doyen de la Faculté des 
arts et des sciences de 1985 a 1992. 


M. Bertrand est entré A Concordia en 1967 (alors appelée Université Sir George 
Williams). Nommé directeur du Département d’histoire en 1981, il a été 

reconduit pour un second mandat en juin 1984. Il a également occupé le poste 
de directeur du Centre interuniversitaire d’études européennes de 1977 a 1979. 


Originaire des Etats-Unis, cet historien a publié de nombreux travaux sur 
l'histoire sociale des pays d’Europe et a bénéficié de plusieurs subventions de 
recherche, notamment celles du Conseil du Canada, du gouvernement italien 
et des FCAR (Fonds pour la formation des chercheurs et l'aide a la recherche) 


du gouvernement du Québec. 


Agé de 55 ans et titulaire d’un Ph.D., M. Bertrand a fait ses études 4 la Western 
Washington College, a l’Université de l‘Oregon et a l'Université du Wisconsin. 
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